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Władysław Krywult 


b. komisarz katastralny 


urodzony w r. 1806, zmarł dnia 30 Listopada 1887 roku. 
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Pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 
w Piatek dnia 2 Grudnia b. r. o godzinie 5 popołudniu, z domu przy ulicy Floryanskiej Nr. 32 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się we Wtorek dnia 6 Grudnia b. r. o godzinie 9 rano w kościele św. Barbary. 


